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BOP:
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CVE:
BOPH-2026-167015



Fecha de publicación:
miércoles 02 de septiembre de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Santa María de Dulcis



Departamento:
Secretaría









Anuncio - miércoles 02 de septiembre de
2026



Aprobación memoria valorada de obras de mejora
de alumbrado público en Huerta de Vero. T.M. Santa María de
Dulcis

Acuerdo del Pleno en sesión extraordinaria de
fecha 28 de julio de 2026, aprobación memoria valorada de obras de
mejora de alumbrado público en Huerta de Vero. T.M. Santa María de
Dulcis.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-30150324.pdf
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